TABLE HI 


CO AND NO DELIVERIES USING MODIFIED HOLDERS 
FOR BARCLAY-TYPE FILTER CIGARETTES 


CO, mg/cigt. 

NO, mg/cigt. 

Standard Modified 

Standard Modified 


Barclay 80 (Box) 

1 .0 

5.3 

0.01 

0.09 

Barclay 85 

<0.4 

4.8 

<0.01 

0.08 

Barclay Menthol 85 

0.6 

5.4 

0.02 

0.16 

Kool Ultra 85 

1.3 

7.4 

0.04 

0.17 

Barclay 100 

1.6 

5.4 

0.05 

0.15 

Barclay Menthol 100 

1.8 

4.6 

0.06 

0.12 

Kool Ultra 100 

3.1 

7.4 

0.08 

0.17 
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